




Tr-6 

Tr-7 

Tr-8&9 

NOTE 


2SB54 

2SB54 

2SB189 x2 

R SHOWN IN OHM K=1.000ohm 

C;SHOWN IN /LiF.P=PF=^F 



o UKW 

Mark* —+ 5% 1 W Rohm 

Mark* = Mylar Con. 



MW —° 

Mark * * = ± 10% i W Carbon 

Mark** =Sty Con. 



O LW 

Mark # = ±10%}WMold 

others = +10%} W Mold 

other —Ceramic Con. 



SWITCH DIAGRAM S1--S6 


Schema elettrico del radioricevitore SANYO mod. AFT-6L 


R 23 r 7 2K 





















